Data File Name 
r^older 

5ample Name 
' Sample ID 
, Sample Position 

Injection Size 
^.Sample Type 

Method 
,'"3atch Name 
: .RunTime User 

Acquisition Time 
r Current Time 




Data Processing Results 

DATA_010 

230706 

Blu 1 pool 4 Fl/50ul inj lul 

5 

0.0000 
Sam 
M-AN-41 


micromass 
13:11:34 Date 
13 ;56 :19 Date 


23/07/06 
23/07/06 


I ' Analysis of Reference Gas Data 

L Ref Delta 13 = -34.50 Ref Delta 18 = -19.30 


r, Time 
1; 122. S 
182.6 
p., 242.7 
'■ '■ 2423.5 
L-' 2483.5 
2533.5 

u ■ 

Std Dev Of Fit 


Major 
8.633E-E 
8.640E-E 
S.674E-E 
8 .603E-E 
8.553E-e 
8.S73E-e 


Ratio 2/1 
1.1780E-2 
1. 1780E-2 
1.1780E-2 
1.1779E-2 
1.1779E-2 
1.1780E-2 


1.5656E-7 


Ratio 3/1 
4.2529E-3 
4.2531E-3 
4.2530E-3 
4.2523E-3 
4 .2524E-3 
4.2528E-3 


1.9660E-7 


U' 


Analysis of Sample Peaks, with Background Subtraction 


C02 
! Time 


L.; 


Height 


Area 


2/1 


3/1 


dC13Pk dC13Bkd dOlBPk d018 


867.0 3.68E-9 1.5642E-8 1.1815E-2 4 ,1787E-3 

f 1473.5 3.27E-9 3.4193E-8 1.1885E-2 4.1658E-3 

[_ 1763.2 1.29E-9 1.4952E-8 1.1865E-2 4.1785E-3 

1826.6 3.77E-9 4.6201E-8 1.1879E-2 4.1729E-3 


-30 .80 -58. 95 

-24.55 -59.30 

-26.44 -58.27 

-25.16 -57.89 


-36.42 15 

-39.40 18 

-36.43 17 

-37.73 16 


D" 

n 


USADA0157 


^Ci^ 


